مديريه الشئون الصحيه - محافظة دمياط 
الشئون الوقائيه- ادارة الصحه المهنيه - الادارة الصحية بكفر سعد 


المحافظة 3300000000 الإدارة:+ الصحية بكفر سعد تاريخ المرور: / / ٠١54‏ 
اسيم المخيل ٠‏ وع المخبز : 01010121009 10 
بيانات خاصة بالعاملين 
عدد العمال : 
- أقل من ٠١‏ سنة ذكور ( ( إناث ( ( 
- من ٠١-١١‏ سنة ذکور ( ( إناث ( ( 
- من ١8-1١٠5‏ سنة ذكور ( ( إناث ( ( 
- اكبر من ١‏ سنة ذكور ( ( إناث ( ( 


الحالة التعليمية للصبية العاملين : 


حاصل على مؤهل ( 


عدد ساعات العمل للصبية العاملين : 


) طالب بالمدرسة ١‏ )2020 يقرأويكتب 1‏ )20021 غيرمتعلم( | ) 


فترات الراحة خلال ساعات العمل للصبية العاملين : ا 00 


عدد سنوات العمل بالمخابز للصبية العاملين : 


التعرضات فى بيئة العمل 


التهوية 
الأرضيات 
الآلات 
الترتيب والنظام 
الإضاءة 
التوصيلات الكهربية 
الضوضاء 
غبار ودخان 
الحرارة 
مصدر الطاقة 


مخزن الوقود 


لأ جيدة لا رديئة 

لأ مناسبة لا غير مناسبة 

لا مؤمنة ل] غير مؤمنة 

لا جيد لا رديء 

لا مناسبة لا غير مناسبة 

لم0 جيدة زم رديئة 

| ] مناسبة لا مرتفعة 

لا يوجد لأ لا يوجد 

لا مناسبة لا مرتفعة 

[ ] كهرباء [ ] غاز طبيعي [] سولار 


لا مستوفى الاشتراطات لا غير مستوفى الاشتراطات 


مديريه الشئون الصحيه - محافظة دمياط 
الشئون الوقائيه- ادارة الصحه المهنيه - الادارة الصحية بكفر سعد 


استمارة تقييم سلامة بيئة العمل والصحة المهنية لمنشأة صناعية صغرى ( المخايز) - ص ۲ 


الخدمات الطبية 
الكشف الطبي الإبتدائى للعاملين فوق ١١‏ سنة [] موجود 6 غير موجود 
الكشف الطبي الدوري للعاملين فوق ١١‏ سنة [] موجود [] غير موجود 
الكشف الطبي للصبية العاملين [] موجود زم غير موجود 
الشهادة الصحية للعاملين فوق ٠۸‏ سنة لا موجودة رم غير موجودة 
الشهادة الصحية للصبية العاملين من ١١ : ١5‏ سنة لا موجودة [] غير موجودة 


وسائل الوقاية 


أدوات وسائل الحماية الشخصية 0 موجودة ومناسبة [] غير مناسبة لا غير موجودة 
وسائل الوقاية من الحريق ع موجودة ومناسبة [] غير مناسبة لا غير موجودة 
صيدلية الإسعافات الأولية رم موجودة ومجهزة [] موجودة وغير مجهزة [] غير موجودة 

المخلفات 
صلبه: نوعها ب“11 1 1[|[|[|[|[|ز[ [ز[ز[زؤزؤز[ز[ز [ 321 
طرق التخلص منها: ا 000 ؤ ز[زدزد00ك N‏ 
سائله : نوعها : ا ا ا ا ا ا ا ا O E‏ 
طرق التخلص منها: موهههمهمموييثيويميجييويقجهجيجيههعيييييىيزيّْىزسزُّبحيطلننكييككي و ة 3777722 00000 
الغازية:نوعها 9 “هته أ64أانن'إ9696560اأاضر رز 
السلبيات : اا اا RR RR‏ 
التوصيات : ا ا RR‏ 


اسم صاحب المنشأة أو المدير المسنول 


الرقم القومي رقم المحمول 
التوقيع 
القائم بالمرور يعتمد د / 
الاسم/ E‏ 


الوظيفة / مراقب صحي ب 


التوقيع / 


